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Veerstraat 2,Gennep: realiseren FeCL-doseerinstallatie 

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een vergunning verleend voor: 

het realiseren van een FeCL-doseerinstallatie met bijkomende werken aan de Veerstraat 2 in Gennep 
(2015-0328). 


Verzend d atum 

Dit besluit is verzonden op: 16 september 2015. 


Bezwaar 

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen per brief 
een bezwaarschrift indienen. U heeft daar zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na de verzend- 
datum van het besluit. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam 
en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. 
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